g                                         Neuntes Capital.
#! und den Druckjpj, und indem es sich langsani durch den oberen Theil der Kohre fortbewegt, schiebt es den Atinospharendruck p1 vor sich her, vollfuhrt also selbst eine Arbeit
Die gewonnene Arbeit ist hiernach
woraus man fur sehr kleine Aenderungen ziehen wiirde
dW = d(pv).
Ferner wird, da das Gas zugleich sich ausdehnt und sich abkuhlt oder erwarmt, eine Aenderung der inneren Energie desselben eintreten. Eine Compensation durch Warmezufuhr sollte nicht stattfinden, inithin muss die Arbeitsleistung d W auf Kosten der Energieanderung d U vor sich gehen, so dass
0 = d W + clU
wird.'   Nun ist (Bd. I, Seite 77 und 89)
dU = Jcvd& + (Jc$ — p)dv oder wegen G-leichung 58) auf Seite 86 yon Bd. I
Man hat also
dU=
AW —
1st nun -9* die Temperatur des G-ases ani Ende des Versuches und ^ -(- d die ani Anfang desselben, so dass d die Temperaturanderung angiebt, welclie bei deni Uebergange des Grases aus dem Drucke p zu dem jpx stattfindet, so hat man ferner ^0* = dd, und darnit wird
Die Gleichung stammt von Jochna ann her , der auf Grund des Thomson-Joule'schen Versuches zuerst eine strenge Ableitung fiir die absolute Temperaturscala gegeben hat :).
Nimmt man statt v und & die p und # als Yariabele, so folgt
6->         '*
welcher Gleichung sich Thomson und Joule bedient haben.
l) Beitrage zur Theorie der Grase, erschienen im Programm des Kol-nisclieii Eealgymnasiums. Berlin 1859 und in SchlomilcVs Zeitschrift fiir Mathematik und Plxysik. Bd. 5, S. 24 bis 39 u. 96 bis 131. Ich citire nach dem Programm.eiben und das Gas ein wenig erwarmen (wie das bei dem Wasserstoff der Fall sein soil), oder es wird noch etwas daran fehlen, und dann wird die Ternperatur des Gases ein wenig sinken (so bei Luft, Kohlen-saure u. s. f.). Ziehen wir also die etwa entstehende Teinperatur-iinderung des Gases bei dem Uebergange von dem Volurnen v zu ,dem Vi in Rechnung und geben zugleich dem Strom eine geringe Ge-schwindigkeit, so dass wir von seiner Bewegungsenergie absehen konnen, dann dtirfen wir die Vorgange in dem Stopfen ganz ausser Acht ]assen und haben nur die Zustande des Gases in den beiden Theilen des Rohres in geniigender Entfernung von ihrer Trennungs-stelle in Betracht zu ziehen.
